SIR GEORGE WILLIAMS UNIVERSITY LIBRARY 


FOR IMMEDIATE RELEASE: 


The library of Sir George Williams University has begun the 
reclassification of its book collection, a project which involves changing 
from the Dewey Decimal classification to that of the Library of Congress. 
The L.C. classification is widely used in Canadian and American university 
libraries because it has-been found much more satisfactory than the Dewey 


system as a book arrangement for teaching and scholarly purposes. 


The rapid expansion planned for the University will be 
parallelled by the expansion of the library and, according to present 
plans, the collection, now 60,000 volumes, will be more than doubled in 
size in three years. The reclassification is being commenced now, before 
this growth starts to hold cost of conversion to a minimum. All new books 
will be classified under the L.C. system, and the existing collection 


will be changed progressively over the next three years. 


The project will be carried out by the library's Catalogue 
Department, under the general direction of Michael McCahill, recently 
appointed Head of Technical Services for the library. He has directed 


a similar project for the library of the University of Victoria, B.C. 


Tref£1é Lacombe, 
Assistant to the Principal. 


For further information, 
eall: V1.4-0131, local 161. 


BIBLIOTHEQUE DE L° UNIVERSITE SIR GEORGE WILLIAMS 


Pour publication immédiate 


Le personnel de la bibliothéque de l'Université Sir George 
Williams a commencé la reclassification de sa collection. Mr. Keith Crouch, 
Libraire, nous fait part de la décision d‘adopter le systéme de la Biblio- 
théque du Congrés, remplagant ainsi le systéme décimal Dewey qui était en 
vigueur jusqu’ad maintenant. Ce procédé est trés populaire dans les bi- 
bliothéques des universités Canadiennes et Américaines parce qu'il s’est 
révé1é beaucoup plus avantageux que le systéme Dewey pour fin d’enseignement 


et d'étude. 


Parallélement au plan d'expansion de 1*Université la 
bibliothéque, qui 4 l"heure actuelle compte 60,000 volumes, doublera sa 
collection d’ici trois ans. Le travail de reclassification a été entre- 
pris 4 cette date, afin de réduire les frais de conversion 4 un minimum. 
Tous les nouveaux volumes seront classés d’aprés le systéme B.C. (L.C.) 
et la présente collection sera graduellement changée au cours des trois 


prochaines années. 


La réalisation de ce projet a été confié au Département du 
Catalogue et s‘effectuera sous la direction de Mr. Michael McCahill, ré- 
cemment désigné au poste de Chef des Services Techniques de la biblio- 


théque de l'Université de Victoria, B.C. 


Treff1é Lacombe, 
Adjoint au Principal. 
Pour de plus amples renseignements, 
appelez: VI.4-0131, poste 161 


